Informe General 
Pediátrico 
2019 


Informe SATI-0 


Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019 Cantidad de Episodios: 8973 Cantidad de Pacientes: 8038 


Rango de días del informe: 365 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 278 Estadía Media: 9,24 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 5,00 Desvío Estándar: 15,90 


Mortalidad en UTI: 531 
Días/Cama: 82935 


9,92 % 


Episodios de Internación con: 

Escaras 

Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y VNI 
Cánula de Alto Flujo de Oxigeno (CAFO) 
ARM y VI 

Neumonía asociada a ARM 

Catéter Venoso Central (CVC) 

Infecciones asociadas a CVC 

Sonda Vesical (SV) 

Infección urinaria asociada. A SV 
Deslizamientos no programados de la cama 
Reingresos 

Género Femenino 

Género Masculino 


Modo Mediana Total % 
Score PIM3 -4,29 -4,29 
Probabilidad de Mortalidad (PIM3) 1,35 
Puntaje TISS 20,00 21,00 
Edad 1,00 21,00 
Días Cama de Episodios con ARM y VI 1,00 5,00 43.127 52,00 
Días Cama de Episodios con ARM y VNI 1,00 2,00 7.424 8,95 
Días Cama de Episodios con CAFO 1,00 2,41 435 0,52 
Días Cama de Episodios con CVC 7,00 7,00 46.251 55,77 
Días Cama de Episodios con SF 2,00 5,00 33.995 40,99 


Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 
Incidencia de Infección Asociada a CVC c/1000 días 
Incidencia de Infección Urinaria Asociada a SV c/1000 días 
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TOTAL 


128 
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6,54 
99,86 


58,00 
190,00 


278,00 
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23,06 
47,40 


8,91 
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Mortalidad Esperada: 4,60 % (RME: 1,29 ) 


% 
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59,99 
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